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				ANUNCIOS

				Otros anuncios oficiales

				DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

				2813

				NOTIFICACIONES pendientes de resolución de recursos y solicitudes de fraccionamientos presentados en materia de procedimiento ejecutivo.

				De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 212/1998 de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de los actos administrativos que se detallan a continuación, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones a los interesados, por causas no imputables a esta Administración.

				En consecuencia, se cita a los interesados incluidos en la relación adjunta, o a sus representantes legales, debidamente acreditados, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, comparecencia que deberá efectuarse ante las Oficinas de Recaudación Ejecutiva del Gobierno Vasco sitas en las direcciones detalladas a continuación, de lunes a jueves en horario de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.

				Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación del acto administrativo correspondiente al expediente que se detalla en la adjunta relación, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

				Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria
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				En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014.

				La Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales,

				zuriñe embid zubiria.
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